Z Hr. KWAŚNYCH 


1 MIDI GSIR 


przeżywszy lat 49, po krótkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, zasnęła w Panu 


dnia 16 sierpnia 1940 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu w Wieliczce nastąpi w niedzielę dnia 18 b. m. 
o godzinie 5 po południu, a po odprawionych egzekwiach zwłoki złożone zostaną do grobowca rodzinnego. 


Na ten smutny obrzęd zaprasza stroskany 


mąz z dziećmi. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 19 b. m. o godzinie 8 rano w kościele parafialnym w Wieliczce. 


Zakład pogrzebowy „GONGCORDIA* DRUKARNIA ZWIĄZKOWA W KRAKOWIE 
FRANCISZKA FRYTA 


Wieliczka, ulica Ks. Goliana L. 10 — Telefonu Nr. 90. 


